Michal Czaplicki 


Weteran wojsk polskich z roku 1831, 


urodzony w roku 1813, po długich i dolegliwych cierpieniach, opatrzony sw. Sakramentami, zmarł w dniu 
10 Kwietnia 1887 r. 


W żalu pozostała żona wraz z dziećmi i wnukami zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok we wtorek dnia 12 b. m. o godzinie 4 popołudniu z domu przy ulicy 
Szewskiej l. 16 wprost na miejsce wiecznego spoczynku, oraz na 
ZALOBNE NABOZENSTWO 


we Środę dnia 20 b. m. o godzinie 9 rano w kościele św. Anny odprawić sie mające. 


W drukrani A. Koziańskiego w Krakowie 


